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soma] Y NOMINACION [med 
fs | DELOS REGISTROS, CA 
124 | CON QUE SE CONSTRUYERON 3e 


DE LA SANTA IGLESIA 


METROPOLITANA 


DE GRANADA, 


POR EL ARTIFICE DON LEONARDO 
Fernandez Davila, año de 1746. 

Y ASSIMISMO D3 AQUELLOS REGIS- 

rros , que le han rranfmurado por duplicados en 

otros elpeciales, y de mayor armonia , con mo- 
tivo de averíe apeado, limpiado, au: mentado, 

y corregido elte año de 1766. por el 
mencionado Artifice, 
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rendida veneracion , al lllmo. Sr. Dean, y Ca- 
bildo de dicha Santa Iglefía, por la direccion de 
los Sres, Comiflarios D. Marcos Torrijos, Cano- 
nigo Dignidad de Thelorero, y Don Diego de 
Cardenas, Canonigo Lettoral. 
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En Granada en la Imprenta de la SSma, Trinidad. 
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OR FUNDAMENTO DE LA 







que en muchas ocafiones fea 
elta mas eltraña, relpetto la 


mado Flautado de 26. com- 
Y puefto de 49. Caños , colocado 
enla fachada principal, al que le le agregan un 


Juego de Contras de el miímo Numero, 0 lon= 


gitnd. 


2 Al Flautado dicho fuccede otros dos dea, 
trece , uno en lo interior del Organo , y otro en la 


fachada menor , que coníta cada uno de 49. Ca: 
ños, que [on 98. 


3_ Aeltos [e le figue un Flautado de madera: 


unifonal; llamado Violon, que contiene 49. Cas 
ños. 
Tiene otro Flautado , fu nombre Quinta 


Real, O Imperial, que coníta de 49. Caños. 4 


5 Sobre efte ay otro Flautado , fu nombre 


¡Tapadillo , compuelto del miímo numero de 49. 


Caños. 


6  Lascompueftasde el lleno de Canutería , O, 
cortaviento , le componen de las milturas figuien- 


tes. Dos Oítavas Generales , que componen 98. 
Caños. La Docena , que confta de 49. La quin- 
cena , que incluye 49. La Diez y novena, que Íe 
forma de los milmos 49. Caños» El Regiítro lla 

Y 2 m2 


diverfidad Armonia (y para 


conjuncion de algunos Regik, 
tros) tiene el Organo uno lla» 


Plautado de 
26. Contras, 


Flautados de 
13. d0S. 


FPlautado Vioa 
on, - 


Flautado Ima 
perial. * 
Plautado de 

Tapadillo. 


Compuefas 
delleno, 


Corneta Real, 
«Nafardos, 


Claróon. 


Trompeta de 
Batalla. 
Clarin de dos 
IñañOS. 

>. Trompeta 
Magna. 
Chirimia, 
“Violeta, 


e 


Orlos. .. 
MAS WTO 4 


í . 
ts 4 ed 


Clarin Impe- 
vial, 


- quinta, y le compone de 24. Caños, 


Si, Lleno confta de 196, Caños: La Cimbala 
147. La Recimbala 147. Todas las voces , O Re. 
giftros mencionados producen en fu conjuncion 
el Lleno, por cuya caufa los difpuíe entre tiros , O 
Regiítros, para la facilidad del manejo, y mayor 
prompritud. Lee 0 
7, Siguefe la Corneta Real de el Organo, que 
confta de 168. Caños. pl 
3 El Regiítro llamado Nalardos fe forma de 
, 147. Caños. ' ( 
gy YelClaron, quees de mano izquierda pa- 
ra dar mas rumbo a los Nalardos , fe compone de. 
| 75» Caños. . 


REGISTROS: DE LENGUETERIA. 


ro N la elipfe izquierda eta colocada en la 
| fachada un Regiítro de Trompeta de Ba-. 
talla, que contiene 49. Caños. 
yr Y enla correfpondiente un Clarin de dos 
manos, compuefto de los mifmos: 49. Caños, 
12 Debaxo de el dicho, canta la Trompeta: 
Magna, que le compone de 24. Caños. 
13 Y correfpondiente acfta , efta el Regiltro- 


llaniado Chirimia, que contiene 25. Caños, 


“14 En el Cubo , que hace medio a la caxa (de- 
baxo de lós refiduos de los Regiítros, Trompeta 
de Batalla, y Clarin) canta cl KRegiítro Violeta, | 


( que fe compone de 25.Caños. - 


15 Debaxo de elle , efta colocado un Regif- 
tro de Orlos de dos manos, compuefto de 49. 
Caños.' pila 45 moy < ; 
16 En eli peto concabo de la mano izquierda 
efta colocado el Clarin Imperial ¿ ete canta en 
En 


Yo LE > 


SO, 
17 Enel peto: combéxo: “dela máno derecha Saboyana.- 
tanta la Regalia, O Savoyana ¡elte es ye madera, 
y [e compone: de 24) Caños. nio l 5 br 0 
LENGUETERIA INTERIOR. 
19 FT 1 NÁ Trompeta Real , que [ce compone de  .Trompetá 
49. Caños. Real. 
ay UnRegiltro de Flauta traveliera confta Flauta traves 
de 45. Cafios. 3 fiera. 
20 Otro Kegiltro de Obue , que ¡nelt ye 24.  ¿«Obúts2 
Caños. 


«Defpues canta la Imitacion de Violines, 
do? Caños pr pS que coníta de 43. Caños. 


LA CADERET. A EXTERIOR CONSTA DE LOS 
| | Regifiros figuientes. 


¿2 OR fundámento tiene un Flautado Vio- 
p lóon Unifonus al de pl que coníta de 


. 49. Caños. 

23 Una ESE General, que le compone de 
los mifmos 49» Caños. 

24 Siguele delpues la Docena, que incluye 

7 49: Caños. 

a5 /A elta fuccede la Quincena, id obtiene 


otros 49. Caños. 

Defpuesfe ligue la Diez y novena , que le 
compone de 49. Caños. 

El Regittro llamado Lleno le compone de 

-.147+ Caños. 
A elte leagrega la Cimbala y que fe inclus 
en los miímos 147. Caños. 

La Corneta de dicha Caderera confta de 

130. Sa 
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Imitacion de 
Violines, 


A 


Flantado Vioz 


l0n. 


Cava, 
- Docena, 
Quincena. 
Diez y noves 
ES 
Lleno, 
Cimbala, 


Cornctd. 


Tolofana. ' 


Clarón, 


Trompeta 


Giarimss' 


Chirimia, 


Tapadillo, 


Quincena, 
Lleno. . 

Corntta. 

Trompeta, 


.. Clarin, 


Chirimia, 


mas objero , que el de tener la dicha de fervirá V. 


” 


6 > 
30 El Regíltro 'de-Tolofana Le compone de 
sobr 27% Caños, 


: 31 El Clarón incluye:75» Caños. 91100 
 LENGUETERIA, 


32 Na Trompeta Baftarda de dos manos; 
tiene 49. Caños. . 
33. El Clarin (e compone de 24. Caños , que 
es el que corona dicha Cadereta, 
:34 La Chirimia ingluye 25. Caños, 


GADERETA INTERIOR DE ECOS, 

35 qu por Baía un Flautado de Tapadillo; 
oo JE” que conífta de 49. Caños. 

36  Masotro Regiítro de Quincena, compuelto. 
de 49. Caños. 

37 Siguele el Regiftro lleno , que incluyes 

147. Caños. y 
38 La Corneta le compone de 120. Caños, 
y 


LENGUETERIA. 


39 4 Es una Trompeta de Realejo , que fe 
| | compone de 49.Caños, 

qo Un Clarin, que tiene 24. Caños. 
- 41 UnaChirimia aorlada con el que fe da fin; 
coníta de 25, Caños, 

Todos los Regiltros mencionados fon los mil- 
mos, que conftan en las condiciones , que prelenté 
2. VS. lima. y en lu virtud tuve la honra , que me 
mandara ponerlas en praítica , como lo he execu- 
tado con quanto eímero me ha fido polsible. Mas 
atendiendo á la mayor perfegcion de la Obra, lin 


+ 


re 


S. Tllma. me parecio aumentar los Regiltros A 
guientes, que lon:- p 
42 Unjuego de Contras de a trece, las que 
eftan colocadas en el coftado ¡interior de el Or- 
gano. BOQELA £137 E 
43 Un Tambor, y un Tymbal. ¿nu 
Un Regiftro doble de Flautas dulces , que 


«coníta de 48. Caños, 


45 Un Regiltro de Violeta de madera «platca- 
do , que €s el que efta colocado en la fachada , y 
forma el pete izquierdo, confta de 25. Caños. 

46 Otro Regiftro de Chirimia alta , tambien 
colocado en fachada , que forma el peto concabo 
de mano derecha, confta de 24. Caños. 

Un Regiftro de Bajoncillo , colocado en 


> 25. Caños. 
- 48 Otro Regiítro de Clarín , colocado en el 
Cubo de enmedio de la fachada menor , confta de 
24. Caños. 
ag Un Regiftro de Flautado de Tapadillo , co» 
Jocado €n la Caderera elterior , coníta de 49. Ca- 


OS. 3 


so Otro Regiítro de Trompeta. Magna puefto 


en la miíma Cadereta, coníta de 24. Caños. 


51 Un Tapado de mano izquierda , colocado 
en la Caderera interior, confta de 25. Caños. 
52 Otro Regiftro de Flautado Violon de ma- 


“no derecha puetto en la dicha Cadereta , confta de 


24. Caños. 
Con que refpeéto los Regiltros mencionados, 
es el todo de los Caños , que incluyen Organo, y, 
Caderetas 3954x . : 


RE-s 


Contras. 


a 


Tambor. y 
Flauta dulces 


Violeta alta, 


Chirimia Tis 
ple. 


- Bajoncilloz, 
quatro Caltillus de la fachada menor , coníta de a 


Clarin, — 
Tapadillo, 


Trompeta 
Magna, 
Tapado. 


FlautadoVite 
10n. 


7 


Clarones. 
TropetaMagrs 
Violin, 


Vetula. ; 


Violeta in- 


ferior. 
%Wenor deGbi- 
rimia. - 
Trompeta 
Univerfal. 


Baxos, 


Flauta Tra» 
pe/era. 


2 | 
REGISTRROS:5 "QUE: SE 1H AN .TRASN MUTADO 
por char duplicados. luly 


» ¿LOs Clarones. obsiloy da 19 : ; y 13 3 
Una Trompeta Magna. 0059 
Un Violio, JidmvT nu v sodms TU" $ iS 


REGISTROS NJEVOS, Y ESPECIALES; 
40 queje trinfiputarendos quatro. Begif/- d 
pablo AGAR E CCE rn eb Sun 
¿lis Regiftro llamado Verula. 
Un Regiítro de Violeta interiora ) 
Un Regiftro de Tenor de Chirimía. ' 
+. Dos Regiftros muy.efpeciales de Trompeta Uni 
«weríalen Fono de 52. fiendo afsi, que el mayor 
Regiltro , haíta oy difcurrido,, y puelto en los Or- 
¿ganos', canta ea Tono de 26. que es lu mitad de 
:gnronasions ! 


AUMENTO, 
Os Baxos correfpondientes 4 un Enflautado 
“ Violón:, de que carecia en la Cadereta inte 
rior del primer Organo. 


Se ha hecho nueva. la Flauta Travelera del mía 


mo Organo ; por no tenet:, la que avia , el Tono, 
«queen el Buque de elta Iglefia le necclsitaba. 
Se han invertido lasdos Arcas de viento de la 
Cadereta de el primer Organo , para que con más 
facilidad fe puedan Regiítrar en qualquiecra tiem 
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